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希望 小 充 佰 格 才 一 才 > 





| 全 光束 670 Im 

| 消费 电力 4.9W 

| 固有 工 床 儿 忆 一 消费 劾 率 136.7 Im/W 

| 质量 98g 

| 定格 电压 AC100V 

| 设计 寿命 40,000 时 间 (光束 维持 率 70%) 
| 配 光 角 250” 

| 调 光 对 应 不 可 

| 密闭 形 器 具 对 应 O 

| 人 备考 








(单位 :mm) 


